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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Rectificatie van de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 
2 november 2015, nr. IENM/BSK-2015/201651, tot wijziging van de 
Binnenvaartregeling in verband met de implementatie van resolutie 2015-1 
van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, de reparatie van verschillende 
onvolkomenheden in die regeling en tot wijziging van de 
Scheepsafvalstoffenregeling Rijn- en binnenvaart in verband met de 
implementatie van protocollen 2015-1-1 en 2015-1-3 van respectievelijk het 
Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan en de Conferentie van 
Verdragssluitende Partijen van het CDNI-verdrag, zoals gepubliceerd in de 
Staatscourant op 3 november 2015, nr. 38318 


1. In onderdeel E van de wijzigingsregeling is een model geneeskundige verklaring weergegeven die 
in Bijlage 6.2 van Bijlage 1.9 van de Binnenvaartregeling is opgenomen. De hierin opgenomen 
adresgegevens van de instanties waaraan de geneeskundige verklaring samen met de aanvraag 
voor een beperkt groot vaarbewijs, groot vaarbewijs of Rijnpatent kan worden opgestuurd, zijn in 
de publicatie van 3 november weggevallen. In Bijlage I wordt de complete model geneeskundige 
verklaring weergegeven inclusief de adresgegevens. 

2. In Artikel III, vierde lid, is abusievelijk vermeld dat onderdeel C en E in werking treden met ingang 
van 1 november 2015. Dit moet zijn: onderdeel E en F. In het eerste lid is al vermeld dat onderdeel 
C in werking treedt per 1 januari 2016. 
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BIJLAGE I 



I Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 


Geneeskundige verklaring binnenvaart 


| □ Man | □ Vrouw 


Naam en voorletters: 


Geboortedatum: 


Legitimatiebewijs soort: 


Geboorteplaats: 


Legitimatiebewijs nummer: 


Gezichtsvermogen 
1. Gezichtsscherpte bij daglicht 



Links 

Rechts 


Links 

Rechts 

□ zonder correctie 



□ met correctie 




2. Contrast zien voldoende ’) 


□ ja 


3. Donkeradaptatie voldoende ') 


□ ja 


4. Gezichtsveld zonder beperkingen 


□ ja 


5. Kleuren onderscheidingsvermogen voldoende 


□ ia 


6. Motilitert voldoende, geen dubbelzien 


.□ja. 


Onderzoeksresultaat 


LJ voldoende 

□ voldoende met optische correctie 
ü onvoldoende 


Gehoorvent) ogen 


Gehoorverlies zonder hoortoestel bedraagt > 40 dB in de 

Links 


□ ja 

frequenties 500, 1000. 2000 en 3000 Hz. 

Rechts 

□ nee 

□ ja 

Gehoor voldoende met hoortoestel 

Links 

□ ja 

□ nee 


Rechts 

□ ja 

□ nee 

Onderzoeksresu Ita at 


□ voldoende 



U voldoende met hoortoestel(len) 
ü onvoldoende 


Ziekten of lichamelijke gebreken 

die de gekeurde lichamelijk ongeschikt of beperkt geschikt maken 


□ niet van toepassing 


□ van toepassing 


Slotoordeel □ geschikt 

□ beperkt geschikt onder voorwaarden (z.o.z.) 

□ geschikt met hoortoestel □ links □ rechts 

□ geschikt met optische correctie 

□ ongeschikt 

Plaats en datum: 


Naamstempel geneeskundige: 

Handtekening geneeskundige: 


*) Alleen bij twijfel: onderzoek door medisch specialist. 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 


Voorwaarden waaronder gekeurde geschikt is (géén medische gegevens). Deze voorwaarden zullen op het vaarbewijs 
vermeld worden. Vul bij tijdelijke geschiktheid hier ook de termijn in. 


Deze geneeskundige verklaring samen met de aanvraag van een beperkt groot vaarbewijs, groot vaarbewijs 
of Rijnpatent opsturen naar 

CCV afdeling Binnenvaart 

Postbus 1810 

2280 DV RIJSWIJK (ZH) 

www.vaardocumenten.nl 


Deze geneeskundige verklaring samen met de aanvraag van een dienstboekje opsturen naar 

St Afvalstoffen & Vaardoc urn enten Binnenvaart 

Postbus 7500 

3008 AS ROTTERDAM 

www.sabni.nl 


Deze geneeskundige verklaring samen met de aanvraag van klein vaarbewijs opsturen naar 

VAMEX 
Postbus 876 

2700 AWZOETERM EER 
www.vamex.nl 


Als u het niet eens bent met de uitslag van de keuring kan binnen 6 weken een herkeuring worden aangevraagd 
bij KLM Health Services Hieraan zijn kosten verbonden. 

Goedkeuring door een andere arts is ongeldig. 

Informatie m.b.t. herkeuring: 

KLM Health Services (SPUAG) 

Medisch Onderzoek Centrum 
Postbus 7700 

1117 ZL Luchthaven Schiphol 
Telefoon (020) 649 30 72 
E-mail moc.health@klm.com 


Staatscourant 2015 nr. 38318-nl 18 november 2015 










